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Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Pawła 
Olszewskiego (KO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: 


— uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 272). 


W posiedzeniu udział wzięli: Waldemar Izdebski główny geodeta kraju wraz ze współpracownikami. 


W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Elżbieta Kessel, Jakub Sindrewicz — 
z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Jarosław Lichocki i Konrad Nietrzebka — 
legislatorzy z Biura Legislacyjnego. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w tych nietypowych warunkach. Otwieram 
posiedzenie Komisji Infrastruktury. Witam panie i panów posłów oraz wszystkich 
zaproszonych gości. W szczególności witam pana ministra wraz ze współpracownikami. 
Informuję, że posiedzenie zostało zwołane przez marszałek Sejmu na podstawie art. 198 
ust. 2 regulaminu Sejmu i będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Informuję również, 
że zgłoszenia do zabrania głosu w dyskusji przez posłów należy wysyłać na adres e-mail 
kinf@sejm.gov.pl, o czym zostali państwo poinformowani wcześniej smsem. 

Zwracam się do państwa posłów obecnych na sali, jak i do tych, którzy uczestniczą 
w posiedzeniu zdalnie, aby zalogowali się i wzięli udział w próbnym głosowaniu, 
sprawdzającym kworum. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu 
do głosowań. Gdy państwo informatycy będą gotowi, proszę o wyświetlenie wyników. 
Kworum w naszej Komisji wynosi 13 osób. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, że kończy pan to głosowanie o potwierdzenie 
kworum. Panie przewodniczący? 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Czekamy na wyniki. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Proszę powiedzieć proceduralnie, formalnie, że kończy pan głosowanie. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Kończę głosowanie. 

Dziękuję serdecznie. Głosowało 31 posłów. Stwierdzam, iż mamy kworum. 

Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Przedmiotem dzisiejszego 
posiedzenia, zgodnie z przedstawionym porządkiem, będzie rozpatrzenie uchwały 
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw — druk nr 272. 

Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Mamy 13 poprawek Senatu 
do przedmiotowej ustawy. Będziemy procedować w trybie takim, jak zawsze. Na ile 
warunki pozwolą, wysłuchamy stanowiska rządu, Biura Legislacyjnego, ewentualne 
głosy w dyskusji oraz przegłosujemy poprawki. Czy jest sprzeciw wobec takiego sposobu 
procedowania? 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Nie ma sprzeciwu. 
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Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Wobec niezgłoszenia sprzeciwu stwierdzam przyjęcie sposobu 
procedowania. 

Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy — Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw — druk nr 272 zaproponował 
wprowadzenie do jej tekstu trzynastu poprawek. Z tego co wiem, nie jest obecny z nami 
pan senator Dunin. W związku z tym przechodzimy do rozpatrzenia poprawek. 

Poprawka nr 1 — jakie jest stanowisko rządu? 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Proszę o odrzucenie poprawki nr 1. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Nie otrzymałem informacji, aby ktoś się zgłosił do zabrania głosu. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, Biuro Legislacyjne prosi o głos. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne. 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Dziękuję panie przewodniczący. Zgodnie z rekomendacją Senatu proponujemy, aby 
poprawka pierwsza była rozpatrywana łącznie z poprawką nr 6. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. W związku z tym będziemy rozpatrywali poprawkę pierwszą 
łącznie z poprawką szóstą. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu 
do głosowania. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący — taka prośba — proszę pytać kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Kto z państwa posłów jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyświetlenie 
wyników. 
Dziękuję serdecznie. Głosowało 31 posłów. Za było 13 posłów, przeciw 17, wstrzymał 
się jeden poseł. Stwierdzam, iż Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki. 
Przystępujemy do rozpatrzenia drugiej poprawki Senatu. Proszę stronę rządową 
o przedstawienie stanowiska. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję odrzucenie tej poprawki w całości. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Nie mamy uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dziękuję. Nie słyszę zgłoszeń posłów. W związku z tym przystępujemy do głosowania. 
Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 
drugiej poprawki Senatu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyświetlenie 
wyników. 

Nie wiem czy państwo mnie słyszą, ale straciłem obraz z sali. 

Głosowało 33 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 18. Druga poprawka Senatu nie 
uzyskała akceptacji. 

Przechodzimy do rozpatrzenia... 
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Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący mam serdeczną prośbę w imieniu głosujących i panów 
obsługujących nasze głosowanie, aby zwolnić. Oddajemy głosy przez około 2 minuty. 
Bardzo proszę. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dobrze, oczywiście. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Dziękuję serdecznie. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 3. Proszę o stanowisko rządu. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie tej poprawki. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dziękuję. Nie otrzymałem informacji, aby ktoś z posłów chciał zabrać głos. Przystępujemy 
do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pań i panów posłów 
jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 
serdecznie. Proszę o podanie wyników. 

Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał. Informuję, 
iż Komisja rekomenduje odrzucenie przez Sejm trzeciej poprawki. 

Przystępujemy do rozpatrzenia czwartej poprawki. Proszę o stanowisko rządu. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie czwartej poprawki. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Nie mamy uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Nie otrzymałem informacji, aby którykolwiek z posłów chciał 
zabrać głos. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. 
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem czwartej poprawki? Kto jest przeciw? Kto 
się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę o podanie wyników. 
Dziękuję serdecznie. Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19, nikt się nie 
wstrzymał. Stwierdzam, iż Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki. 
Przystępujemy do rozpatrzenia piątej poprawki. Proszę przedstawicieli rządu 
o rekomendację. Jakie jest stanowisko? 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki piątej. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Nie otrzymałem informacji, aby ktoś z posłów chciał zabrać głos. Przystępujemy 
do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pań i panów posłów 
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jest za przyjęciem piątej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 
serdecznie. Proszę o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 33 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 18, nikt się nie wstrzymał. Komisja 
rekomenduje Sejmowi odrzucenie tej poprawki. 

Szósta poprawka stała się bezprzedmiotowa, biorąc pod uwagę... 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Rozpatrzona, panie przewodniczący. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Rozpatrzona, wraz z pierwszą poprawką i bezprzedmiotowe jest głosowanie w tej chwili 
poprawki nr 6. 
Przystepujemy do rozpatrzenia poprawki nr 7. Proszę o stanowisko rządu w tej 
sprawie. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki nr 7. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dziękuję. Nie otrzymałem informacji, aby jakikolwiek poseł zamierzał zabrać głos. 
Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto 
z pań i panów posłów jest za przyjęciem siódmej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się 
wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał. Komisja 
rekomenduje odrzucenie przez Sejm tej poprawki. 

Czy mnie słychać, bo mam wrażenie, że coś się zawiesiło? 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Słychać pana bardzo dobrze, panie przewodniczący. Czy pan przewodniczący nas słyszy? 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Słyszę, ale obraz mi się zawiesił. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Tu na sali jest bardzo duże skupienie. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Może dlatego. Przystępujemy do rozpatrzenia ósmej poprawki. Proszę o stanowisko 
rządu. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki nr 8. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Zgłasza się pan poseł Sośnierz. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Udzielam głosu panu posłowi. 


Poseł Dobromir Sośnierz (Konfederacja): 
To uwaga do poprawek nr 8, nr 9 i 13. Chodzi w nich o podnoszenie opłat. Senat 
sprzeciwia się i zmniejsza podwyżkę zaproponowaną przez projektodawców. Proszę, aby 
zastanowić się nad przyjęciem tych poprawek w sytuacji, w której za chwilę będziemy 
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mieli potężny kryzys i problemy gospodarcze. Podnoszenie jakichkolwiek opłat wydaje 
się ryzykowne i co najmniej niecelowe. Bardzo proszę Komisję o pozytywne rozpatrzenie 
ósmej, dziewiątej i trzynastej poprawki. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, zgłasza się jeszcze pan minister Izdebski. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Proszę bardzo, panie ministrze. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Szanowni państwo, dokładnie już to wyjaśniłem. To nie jest podwyższanie kwoty, ale 
obniżanie. Do tej pory funkcjonują współczynniki 1, 2 i3. Wprowadzamy obniżone 
współczynniki i dlatego jest to nietrafna uwaga. Dziękuję bardzo. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, o zabranie głosu prosi pan poseł Suchoń. 


Poseł Mirosław Suchoń (KO): 

Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, ale jeśli zamieniamy jednostki w taki sposób, 
że nagle mamy taki rezultat, poprawka nr 13 zdecydowanie podnosi koszty dla inwestorów 
prywatnych. Obecnie koszty związane z materiałem geodezyjnym to 30-50 zł. W tym 
przypadku jest to 100 zł, czyli dwukrotny wzrost. Jeśli się temu przyjrzymy, poprawki 
Senatu, zgodnie z tym co proponowaliśmy juz na etapie prac w Sejmie, zmierzają 
do obniżenia kosztów. Zgadzam się, iż przed nami bardzo trudny okres ze względów 
gospodarczych. Większość tych poprawek miała na celu wprowadzenie ułatwień dla 
inwestorów i zatrzymanie utrudnień, które zaplanował rząd. Odbiłoby się to bardzo 
dobrze w obszarze inwestycji. Niestety rząd stoi przy swoim. Również apeluję o poparcie 
tych poprawek. Naprawdę, dziś potrzebujemy co najmniej niepodwyższania kosztów 
prowadzenia inwestycji. Naprawdę proszę o przyjęcie tych poprawek. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, ponownie zgłasza się pan poseł Sośnierz. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Myślę, że był głos za i przeciw, i możemy przystąpić do głosowania. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Pan przewodniczący chce już zakończyć dyskusję? Jeszcze słowo chciał powiedzieć pan 
poseł. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Przyjęliśmy taki sposób procedowania, że jest głos za, głos przeciw. Były dwa głosy 
za i jeden głos przeciw pana ministra i myślę, że wszyscy wiemy już doskonale na czym 
stoimy. 

Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pan i panów posłów jest 
za przyjęciem poprawki nr 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. 
Proszę o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 33 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 18, nikt się nie wstrzymał. Komisja 
rekomenduje odrzucenie przez Sejm poprawki nr 8. 

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 9. Proszę o stanowisko rządu. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki nr 9. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 
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Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dziękuję. Nie słyszę, aby posłowie chcieli zabrać głos. Przystępujemy do głosowania. 
Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem 
poprawki nr 9? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę 
o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał. Komisja 
rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki nr 9. 

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 10. Proszę o stanowisko rządu. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o przyjęcie poprawki nr 10, gdyż koryguje ona błąd legislacyjny. 
Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Nie mam uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Dziękuję. Nie słyszę zgłoszeń posłów. Przystępujemy do głosowania. Proszę 
o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 
poprawki dziesiątej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę 
o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 32 posłów. Za było 31 posłów, przeciw 1 poseł, nikt się nie wstrzymał. 
Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie dziesiątej poprawki. 

Przystępujemy do rozpatrzenia jedenastej poprawki. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Proszę i rekomenduję odrzucenie poprawki jedenastej. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Nie słyszę zgłoszeń posłów. Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki nr 11. Proszę 
o wyświetlenie pulpitu do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 
poprawki jedenastej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę 
o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19 posłów, nikt się nie wstrzymał. 
Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie tej poprawki. 

Przystępujemy do rozpatrzenia dwunastej poprawki. Proszę przedstawiciela rządu 
o stanowisko. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki nr 12. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję. Nie słyszę zgłoszeń posłów. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie 
pulpitu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki dwunastej? Kto jest 
przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Proszę o wyświetlenie wyników. 
Głosowało 34 posłów. Za było 15 posłów, przeciw 19 posłów, nikt się nie wstrzymał. 
Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie tej poprawki. 
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Przystępujemy do rozpatrzenia trzynastej poprawki- ostatniej. Proszę przedstawiciela 
rządu o stanowisko. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Rekomenduję i proszę o odrzucenie poprawki nr 13. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Biuro Legislacyjne? 


Legislator Jarosław Lichocki: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Nie słyszę zgłoszeń posłów. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Panie przewodniczący, o zabranie głosu prosi pan poseł Suchoń. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Bardzo proszę. 


Poseł Mirosław Suchoń (KO): 
Bardzo dziękuję. Jedno zdanie, panie przewodniczący. Ta poprawka dotyczy wzrostu 
kosztów dla budowy domów jednorodzinnych. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki, 
aby jednak ograniczyć ten wzrost. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję serdecznie. Proszę o wyświetlenie pulpitu do głosowania. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, pan minister chciał zabrać głos. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Proszę o zwięzłą wypowiedź, panie ministrze. 


Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski: 
Bardzo krótko. Chciałbym zwrócić uwagę, że uwalniamy w ramach tego wiele danych 
i musimy brać pod uwagę również inne względy. Naprawdę koszt 80 zł przy budowie 
domu nie stanowi żadnego problemu — to koszt materiałów geodezyjnych. Dziękuję 
bardzo. 


Poseł Mirosław Suchoń (KO): 
Dlatego prosimy o przyjęcie tej poprawki, aby to było 80 zł, a nie więcej, jak proponuje 
rząd. Dziękuję bardzo, panie ministrze. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie pulpitu 
do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki trzeciej? Kto jest 
przeciw? 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Trzynastej, panie przewodniczący. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 

Powiedziałem trzynastej — ostatniej. Kto się wstrzymał? Proszę o wyświetlenie wyników. 

Głosowało 33 posłów. Za było 12 posłów, przeciw 19 posłów, wstrzymało się 2 posłów. 
Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie trzynastej poprawki. 

Na tym wyczerpaliśmy rozpatrywanie poprawek Senatu. 

Komisja musi jeszcze wybrać posła sprawozdawce, który przedstawi sprawozdanie 
Komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Proponuję, aby posłem sprawozdawcą była 
pani poseł przewodnicząca Anna Milczanowska. Czy jest sprzeciw wobec tej kandydatury? 
Nie słyszę. Wobec niezgłoszenia sprzeciwu stwierdzam, że Komisja wybrała panią poseł 
Annę Paluch na sprawozdawcę Komisji. 


j-Ss. 9 


PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA: 
KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Annę Milczanowską. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Na tym wyczerpaliśmy porządek Komisji. Anna Milczanowska, tak jest. 


Poseł Anna Milczanowska (PiS): 
Nie Anna Paluch. 


Przewodniczący poseł Paweł Olszewski (KO): 
Powiedziałem Anna Milczanowska. Dziękuję bardzo za to nietypowe posiedzenie. 
Zamykam obrady. 
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